TEOFIL ZACHALKA 


b. profesor Techniki, inzynier przy kolei Karola Ludwika, 


przeżywszy lat 60, dnia 10 Lipcasto61 ir. zasnął w Panu. 


Pozostała żona, zaprasza Krewnych i Znajomych na wyprowadzenie zwłok dnia 12 Lipca b. r. t. jj we Wtorek o godzinie 4 po południu z domu: Nr. 
ið przy ulicy Wolskiéj, na miejsce wiecznego spoczynku — oraz na 


ŻAŁOBNE NABOŻEŃSTWO 


które się odbędzie dnia 12 Lipca b. r. t. j. we Środę w kościele 00. Kapucynów o godzinie 10 rano. 


Kraków — Drukarnia Uniwersytecka 1881. 
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